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ROSA SULFUREA. 

R. ( Sulpliurea .) germinibus globosis, petiolis cauleque acidecitis: 
aculéis cauluiis duplicibus majonbus mirioribusque numerosis; fóliolis 
ovalibus. Ait. Hort. Kew. 2, pag. 201. —Willd. spec. 2, pag. io 65 . 
— Pers. syn. 3 . 

R. ( Glaucophylla.') Ehrh. Beitr. 2 , pag. 69. 

Rosier jaune-soufre. DC. Nouv. Fl. franc. 3695. 

Rosier jaune de soufre. Poiret, Ene. 6, pag. 289. 

LE ROSIER JAUNE DE SOUFRE. 

DESCRIPTION. 

La tige de ce Rosier s’éléve ordinairement de cruatre á six 
pieds, et souvent á une plus grande hauteur. Elle est arrnée 
d’aiguillons nombreux, étroits, subulés, fins, d’inégale lon- 
gueur, de couleur jaunátre. Ses feuilles sont ailées á sept 
folióles ovales, quelquefois arrondies, dentées, dun vert palé, 
et conune glauques en-dessous, á pétioles garnis d’aiguillons 
avec des stipules découpées. Les fleurs solitaires, inodores, 
d un jaune palé, sont portees par des pédoncules courts et 
glabres. Les ovaires, globuleux et un peu aplatis á leur 
sonnnet, sont souvent glabres, mais quelquefois couverts de 
poils glanduleux : lobes du cálice semi-pinnatifides. 

Les principaux Iconographes de la Rose jaune de soufre 
sont: Clusius, Cur.Post. 6; Besler, Hortus Eyst.; miss Lawrence, 
et Andrews ; elle est encore figurée dans VHortus Anglas. 
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